V o r w o r t. 


Dor seit langor Zeit von unsern Mitarbeiteru, sowie 
von dem arztlichen Publikum ausgesprochene und von 
unserer Seite durchaus getheilte Wunsch, das Arcbiv 
in kiirzeren Lieferungen. erscheinen zu sehen, konnte 
bisher, tlioils aus gewi^^n aussern Grunden, thoils dcs- 
halb nicht verwirklicht werden, weii sehr umfangreiche 
und nicht fuglich abzutheilende Manuscripte vorlagen. 
Diese Schwierigkeiten sind beseitigt, und soil von jetzt 
ab das Volumen der einzelnen Lieferungen zwischen 
10 und 15 Druckbogen gehalten werden. Wir hoffen, 
dass alsdann nicht langere, als viermonatliche Intervalle 
zwischen je 2 Publicationen vergehen werden. 

An dem friiher in Aussicbt gestellten Gesammt- 
bericht uber die Fortschritte der Ophthalmologie ist 
zwar bereits von mehreren rfeiten gearbeitet, aber die 
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Vorbereitungen zu einer Publication deshalb nicht ge- 
troffen worden, weil die bisherige Art und Weise, in 
welcher das Archiv erschion, unuberwindliche Hinder- 
nisse zu setzen schien. Wir werden uns nun auch 
diesem Plane wieder ernstlich zuwenden. 


Die Redaction. 



